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das Quadrat   des   Effektivwertes   der Oberwelle von  der Periodenzahl %<*>.    Daher ist der Effektivwert des mehrwelligen Stromes
Er ist gleich. der Wurzel aus der Summe der Quadrate der Effektiv-werte der einzelnen Harmonischen.
Ersetzt   man in GL 105 i' . durch eine Spannung p,   so erhalt man die mittlere Leistung:
-pMmiMmcoBfa — y,'x)   .   .  (107)
o Hierin ist
2 PX m ^H m === •* « v x
das Produkt der Effektivwerte der a? ten Strom- und Spannungs-welle und cos(^« — y£) = GO&<px der Kosinus ihrer Phasenverschie-bung. Die mittlere Leistung ist.
N = £Px JK cos <pK == PI J \ cos <p^ ~|- P3 J3 cos 9?3 -|- P5 J5 cos cp^-\- - • -
(108)
Die Leistung ist die Summe der Leistungen der einzelnen Harmonischen. Oberwellen von verschiedener Periodenzahl sind voneinander in bezug auf die mittlere Leistung vollstandig unabhangig. Aus Gl. 106 ergibt sich die Stromwarme in einem Ohmschen Widerstand E
Jede Oberwelle erzeugt eine von den iibrigen unabhangige Stromwarme.
In dem Produkt 27 1 p» m iK m cos (yjx — yj'K) kommen die Effektivwerte der resultierenden Strom- und Spannungswelle nicht vor. Man setzt trotzdem analog wie bei einwelligen Wechselstromen
N = P J cos cp
und nennt GO$(p den Leistungsfaktor. Im Gegensatz zu einwelligen Stromen ist er hier von den EfFektivwerten von Strom und Spannung abhangig (s. a. S. 95).
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Die Effektivwerte haben praktisch die grofite Bedeutung, weil sie mit den technischen MeBinstrumenten gemessen werden. Uber die Kurvenform sagen sie nichts aus.
Fiir die Eisenverluste (s. Kap. X) ist der Hochstwert des Flusses innerhalb der Periode maBgebend, fiir die elektrische Be-anspruchung der Isolation der Hochstwert der Spannung.
Der Hochstwert des Flusses ergibt sich nach Kap. I S. 10 ausnen Einteilungen nach Gl. 103 a
